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THE HAUNTED MANSION 
IN DISNEYLAND® 


The Haunted Mansion in Disneyland® wurde 
1963 als majestätische Villa am New Orleans 
Square erbaut und 1969 für wagemutige 
Gäste eröffnet. Die spukenden Bewohner sind 
sehr darauf bedacht, die gespenstisch weiße 
Fassade blitzblank zu halten. Schmiedeeiserne 
Geländer bilden einen eleganten Kontrast. Die 
Wetterfahne auf dem Dach stellt ein prächtiges 
Segelschiff dar. 
Ursprünglich sollte das Geisterhaus das Ende 
der Main Street (USA) bilden. Doch dann wurde 
daraus ein Altenheim für pensionierte Geister, 
die allen künftigen Bewohnern „knarrende 
Türen und Böden“ versprachen. Begeisterte 
Gespenster aus Geisterhäusern aus aller Welt 
zogen dorthin um. 999 fröhliche Gespenster 
spuken heute dort, aber es ist bestimmt noch 
Platz für ein paar Tausend mehr. 


Die tapferen Besucher, die es durch das 
Foyer schaffen, erwarten endlose Korridore, 
lang gestreckte Zimmer und noch viel mehr 
faszinierender Spuk. Ein ebenso geheimnisvoller 
wie gespenstischer Gastgeber bietet den 
Gästen eine Führung an und befördert sie in 
einem „Doom Buggy“ durch die Villa und den 
düsteren Friedhof vor der Tür. Aber hüte dich 
vor den gespenstischen Anhaltern, denen du 
unterwegs begegnest, sonst könnten sie dir 
nach Hause folgen! 
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